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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 563 

5 Σεπτεμβρίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ανακ. Διακ. 22/2014 

Με την απόφαση Π2/783/25-08-2014 του Τμήματος Δ', 
της Δ/νσης Προμηθειών Τροφίμων, Χημικών και Κλω¬ 
στοϋφαντουργικών Ειδών, έγινε ανάκληση λόγω πλημμε¬ 
λούς δημοσίευσης της Δ/ξης 22/2014 για την προμήθεια 
«αθλητικών υποδημάτων προθέρμανσης» για τις ανά¬ 
γκες του Γ.Ε.Α., που δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο 
23/07/2014 και στο ΦΕΚ 497/ΔΔΣ/25-07-2014. 

Ο Διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί με νέο αριθμό 
Διακήρυξης και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Β. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 23809 

Το Δασαρχείο Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτή δημο¬ 
πρασία για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τεχνι¬ 
κών έργων για την βελτίωση του δασικού δρόμου, Γ' Κα¬ 
τηγορίας, Ελευθερές - Διασταύρωση Φωλιάς, Β' Τμήμα, 
μήκους 18+195 χλμ.», εναρίθμου έργου 2014ΣΕ08280033 
και Κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α.: 182932 της Σ.Α.Ε. 0828 του Υ.Π.Α.Α.Τ. 
με προϋπολογισμό 101.100,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργα¬ 
σιών: (α) χωματουργικές εργασίες με προϋπολογισμό 
15.868,69 € (δαπάνη εργασιών), (β) Τεχνικά'Εργα με προ¬ 
ϋπολογισμό 42.965,00 € (δαπάνη εργασιών). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δασαρ¬ 
χείου Καβάλας στις 23.9.2014 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών) και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι το με επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 
α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.1 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 ή σε ανώτερη (εντός και εκτός νομού) 
τάξη πτυχίου για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχω¬ 
μένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το αρθ. 7 
παρ. 3 του Π.Δ. 146/1988. 

α.2 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 ή σε ανώτερη (εντός και εκτός νομού) 
τάξη πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

α.3 Εργοληπτών κατόχων ειδικού πτυχίου Δημοσίων 
Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) της Β' ή Γ' ή Δ' τάξης 
(άρθρο 16 του Π.Δ. 437/1981). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
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της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας 
Τέρμα Αργυροκάστρου - Καβάλα, μέχρι τις 18.9.2014, όπως 
ορίζεται με το αρθ. 2, παρ. 2,1 του τεύχους Διακήρυξης. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων υπόδειγμα τύπου Β' (για έργα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17). 
Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2510461807,2510461806 ΕΑΧ 
επικοινωνίας 2510247043, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Ν. Κόντος και Αγάθη Κυρδίου. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.597,00 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)- Π.Α.Α. 2007- 
2013, με ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής 95% και με 
ποσοστό Εθνικής Συμμετοχής 5%. 

Προβλέπεται προκαταβολή, βάση των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του 
Ν. 4072/1012 (ΦΕΚ 86 Α') και ισχύει. 

Η προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί 
να υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύμ¬ 
βασης, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (Εγκ. 10/2012 της 
ΓΓΔΕ του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ - (ΑΔΑ: Β4911-ΑΛΛ)). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της Σύμβασης. 

Καβάλα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Δασάρχης Καβάλας 
ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 
-♦- 

(3) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 2/2014 

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό'Ιδρυμα Ηπείρου, προ¬ 
κηρύσσει, σύμφωνα με την αριθμ. 16/29-08-2014 απόφα¬ 
ση της Συνέλευσης, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για 
την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙ¬ 
ΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ». 


Πρ/σμού: 180.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 53.282,57 € (δαπάνη 
Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό: 
92.693,69 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη 
μορφή τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τεχνική Υπηρε¬ 
σία του ΤΕΙ Ηπείρου, Γέφυρα Αράχθου, Αρτα, μέχρι τις 
18.9.2014. Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Ηπεί¬ 
ρου τηλ· 26810-50030 και 26810-50064, ΐεχ: 26810-50071. 
Όλα τα τεύχη θα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΙ Ηπείρου νννννν.Ιθίαρ.ρΓ μέχρι τις 18-09-2014. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα τύπου Β', όπως εγκρίθηκε με την αρ. 487/2013 
(ΦΕΚ 2897 Β715-11-2013) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 10:00 π. μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/ 
2008 (ΚΔΕ). Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών [άρθρο 6 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)]. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

αΐ) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην ΑΙ και άνω τάξη Πτυχίου για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω για έργα Η/Μ και 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.920,00 ευρώ 
με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τα¬ 
κτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή. 

Ο Πρόεδρος 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 15/2014 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕ- 
ΝΕΙΟ» ύστερα από την αριθμ. 10497/26-08-2014 απόφαση 
της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, μεταθέτει την ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού 
διαγωνισμού για την Ανάδειξη Ετήσιων χορηγητών για 
την προμήθεια Ραδιοφαρμάκων και Ραδιοϊσοτόπων 
χωρίς συνοδό εξοπλισμό, για τις ανάγκες των Νοσο¬ 
κομείων της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (Α.Ν.Θ. 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» - Γ.Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ), με κριτήριο 
επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού ευρώ 
έως 1.874.848,92 με Φ.Π.Α. από 30-09-2014 στις 02-12-2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών 
τηλ. 2310898395. 

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2014 
Η Διοικητής 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ - ΞΟΥΡΗ 

-♦- 

(5) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 14/2014 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕ- 
ΝΕΙΟ» ύστερα από την αριθμ. 10496/26-08-2014 απόφαση 
της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, μεταθέτει την ημερο¬ 
μηνία διενέργειας του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού δια¬ 
γωνισμού για την Ανάδειξη Ετήσιων χορηγητών για την 
προμήθεια Γαντιών Χειρουργικών μιας Χρήσεως, για τις 
ανάγκες των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας 
και Θράκης (Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» - Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
- ΠΡΩΤΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» - Γ.Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ - Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥ¬ 
ΜΕΝΙΣΣΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ¬ 
ΛΗΣ - Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ- Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» - Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ - Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ), 
με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογι¬ 
σμού ευρώ έως 1.199.873,39 με Φ.Π.Α. από 23-09-2014 στις 
27-11-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες Γ ραφείο Προμηθειών 
τηλ. 2310898395 

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2014 
Η Διοικητής 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ - ΞΟΥΡΗ 

- ♦ - 

( 6 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε) 

Αριθμ. 6784 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ, σε εφαρμο¬ 
γή της αριθμ. 72/2014 απόφασης του Διοικητικού του 


Συμβουλίου, προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό για την 
ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει ως «Σύμβουλος 
Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΛΠΑ ΑΕ για το έργο 
Α005ΕΙ-», προϋπολογισμού 109.500,006 ( πλέον Φ.Π.Α 
), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά, και κα- 
λεί τους ενδιαφερομένους όπως εκδηλώσουν το ενδι¬ 
αφέρον τους υποβάλλοντας σφραγισμένη προσφορά, 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
που διαλαμβάνονται στην αριθμ. 6725/28.08.2014 σχετική 
Διακήρυξη, της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λαμβάνουν γνώση από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΛΤΤΑ 
ΑΕ (νννννν.ραίΐ'αεροιΊ.ρΐ'). 

Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην Πάτρα, 
στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (Κτήριο Υπηρε¬ 
σιών ΟΛΠΑ ΑΕ - Νότιος Λιμένας Πατρών), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής, την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης 
υποβολής των προσφορών στο Γ ραφείο Πρωτοκόλλου 
του ΟΛΠΑ ΑΕ). 

Στις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται 
(κωδικοποίηση ορν): 

- 79800000 - 2 : Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς 
υπηρεσίες 

- 79951000 - 5 : Υπηρεσίες οργάνωσης Σεμιναρίων 

- 79930000 - 2 : Ειδικές Υπηρεσίες Μελετών 

- 79421200 - 3 : Υπηρεσίες μελετών έργων εκτός από 
εργασίες κατασκευών 

- 80400000 - 8 : Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ενηλίκων και 
άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητού- 
νται εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2610- 
365161 και 2610-365113. 

Η παρούσα θα δημοσιοποιηθεί, πλέον των προβλεπο- 
μένων από τη σχετική Νομοθεσία, και μέσω της ανάρτη¬ 
σης της στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ ΑΕ, στον 
διαδικτυακό του τόπο (νννννν.ραΐΐ'αεροιί.ςιΐ'), καθώς και 
στο ΗίΙρ://5ΐ{θ3.άί3ν9θί3.9ον.9Γ/οΙρ3, για την πληρέστερη 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πάτρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ 


ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 


(7) 


Αριθμ. Διακ. 03.02ζ.16 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες εκτέλε¬ 
σης του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ. ΤΗΣ I. Μ. 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» στην I. Μονή Ξενοφώντος στο Αγιον Όρος. 


Συγκεκριμένα η προμήθεια των υλικών και η εκτέλεση των Η/Μ εργασιών περιλαμβάνει: 


ΟΜΑΔΑ 1 

ΑΙΑ 

Είδος Υλικού 

Μον. 

Μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

δαπάνη 


1. Θέρμανση 





1.1 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 

διαμέτρου 1 ίπε 

τεμ 

1,00 

7,84 € 

7,84 € 

1.2 

Βαλβίδα εκτόνωσης ορειχάλκινη διαμέτρου 1 

ΙΙΊδ 

τεμ 

1,00 

33,60 € 

33,60 € 
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1.3 

Αυτόματος πλήρωσης διαμέτρου 1 ίπδ 

τεμ 

1,00 

28,00 € 

28,00 € 

1.4 

Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως 
& 12.00 γπ3/Η 

τεμ 

2,00 

896,00 € 

1.792,00 € 

1.5 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως 
πιέσεως 6 αΐιπ 

τεμ 

1,00 

13,44 € 

13,44 € 

1.6 

Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη 50011 

τεμ 

1,00 

448,00 € 

448,00 € 

1.7 

Πλάκα κομβίων διογκομένου πολυστυρολίου 

ιπ 2 

435,00 

15,12 € 

6.577,20 € 

1.8 

Σωλήνας διάστασης 17x2.0 από υπεροξειδικό 
δικτυωμένο πολυαιθυλένιο και φράγμα 
οξυγόνου 

ιπ 

4230,00 

1,12 € 

4.737,60 € 

1.9 

Θερμοαγώγημα ελάσματα διάστασης 

1000x125ιππι 

ιπ 

150,00 

3,36 € 

504,00 € 

1.10 

Πλάκα γεμίσματος στα σημεία σύνδεσης των 
συλλεκτών 

πι 

50,00 

13,44 € 

672,00 € 

1.11 

Ηχομόνωση έναντι κρανδασμών 

μμ 

435,00 

1,39 € 

604,13 € 

1.12 

Αρμός διαστολής 

πι 

400,00 

3,36 € 

1.344,00 € 

1.13 

Υαλοϊνες για τοποθέτηση στην υπερκείμενη 
τσιμεντοκονία 


25,00 

20,16 € 

504,00 € 

1.14 

Συλλέκτης διατομής 1 ίηβ τριών κυκλωμάτων 
διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ 
μαστούς, θερμόμετρα , εξαεριστικά, βαλβίδες 
κλπ 

τεμ 

1,00 

408,80 € 

408,80 € 

1.15 

Συλλέκτης διατομής 1 ίπδ τεσσάρων 
κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + 
επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα 
ρακόρ, μαστούς, θερμόμετρα , εξαεριστικά, 
βαλβίδες κλπ 

τεμ 

1,00 

453,60 € 

453,60 € 

1.16 

Συλλέκτης διατομής 1 ίπ5 πέντε κυκλωμάτων 
διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ , 
μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες 
κλπ 

τεμ 

2,00 

560,00 € 

1.120,00 € 

1.17 

Συλλέκτης διατομής 1 ίηβ έξι κυκλωμάτων 
διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, 
μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες 
κλπ 

τεμ 

1,00 

627,20 € 

627,20 € 

1.18 

Συλλέκτης διατομής 1 ίπδ επτά κυκλωμάτων 
διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, 
μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες 
κλπ 

τεμ 

1,00 

694,40 € 

694,40 € 

1.19 

Συλλέκτης διατομής 1 ίπδ εννέα κυκλωμάτων 
διπλός (προσαγωγής + επιστροφής) 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα ρακόρ, 
μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, βαλβίδες 
κλπ 

τεμ 

1,00 

817,60 € 

817,60 € 

1.20 

Συλλέκτης διατομής 1 ίπδ δώδεκα 
κυκλωμάτων διπλός (προσαγωγής + 
επιστροφής) ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τα 
ρακόρ, μαστούς, θερμόμετρα, εξαεριστικά, 
βαλβίδες κλπ 

τεμ 

2,00 

1.008,00 € 

2.016,00 € 
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1.21 

Ερμάριο συλλεκτών 3-4 κυκλωμάτων 

τεμ 

2,00 

112,00 € 

224,00 € 

1.22 

Ερμάριο συλλεκτών 5-7 κυκλωμάτων 

τεμ 

4,00 

134,40 € 

537,60 € 

1.23 

Ερμάριο συλλεκτών 8-10 κυκλωμάτων 

τεμ 

1,00 

156,80 € 

156,80 € 

1.24 

Ερμάριο συλλεκτών 11-13 κυκλωμάτων 

τεμ 

2,00 

168,00 € 

336,00 € 

1.25 

Τετράοδη βαλβίδα στους συλλέκτες 

τεμ 

9,00 

28,00 € 

252,00 € 

1.26 

Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής 

λειτουργίας 

τεμ 

9,00 

72,80 € 

655,20 € 

1.27 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 
1/4 ΪΠδ ΙδΟ-ΜΕΘίυΜ 

πι 

15,00 

6,72 € 

100,80 € 

1.28 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 
3/4 ΪΠδ 150-ΜΕΘΐυΜ 

πι 

36,00 

4,48 € 

161,28 € 

1.29 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 
ΪΠδ 150-ΜΕΘΐυΜ 

πι 

24,00 

5,60 € 

134,40 € 

1.30 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 
1/2 ΪΠδ 

πι 

29,00 

7,84 € 

227,36 € 

1.31 

Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος- 
στοιχείου (ΕΟυ) δαπέδου εμφανές 

θερμαντικής ισχύος 3 Κ\Λ/ 

τεμ 

4,00 

672,00 € 

2.688,00 € 

1.32 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως 
πιέσεως 10 αίπι διαμέτρου 50 ιππι 

τεμ 

1,00 

16,80 € 

16,80 € 

1.33 

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 
3/4" με αππαίίθχ ΑΡ 13 πιπι 

πι 

36,00 

2,52 € 

90,72 € 

1.34 

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 1" 
με απηαίΐθχ ΑΡ 13 πιπι 

πι 

24,00 

3,02 € 

72,58 € 

1.35 

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 

1 &1/4" με ατπιαίΐθχ ΑΡ 13 πιπι 

πι 

15,00 

3,02 € 

45,36 € 

1.36 

Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου 

1 &1/2" με ατπιαίΐθχ ΑΡ 13 πιπι 

πι 

29,00 

3,53 € 

102,31 € 

1.37 

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας μέγιστης 
απόδωσης 100Κ\Λ/ , για κύκλωμα 

πρωτεύοντος 75-40 °0 και δευτερεύοντος 70- 
35 οΟ, από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙ5Ι 316 και 
πτώσης πίεσης 10/20 Ρα 

τεμ 

1,00 

5.040,00 € 

5.040,00 € 

1.38 

Τετράοδη βαλβίδα στον εναλλάκτη 2" 
χειροκίνητη 

τεμ 

1,00 

168,00 € 

168,00 € 

1.39 

Θερμική μόνωση σωλήνων θέρμανσης 2" με 
απηαίΐβχ ΑΡ 13 πιπι 

πι 

20,00 

4,48 € 

89,60 € 

1.40 

Προμονωμένος και προκαμπυλωμένος 

χαλύβδινος αγωγός, 31 37.2, 

ηλεκτροσυγκολλητός (ΘΙΝ 1626/3-ΘΙΝ 2458), 
με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας 
διανομής θερμού νερού (δίκτυα διανομής) 
Ονομαστικής Διαμέτρου ΘΝ50 (60,3χ2,9πιπι). 
Διαμέτρου περιβλήματος 0=125πιπι 

πι 

20,00 

50,40 € 

1.008,00 € 

1.41 

Κυκλοφορητής νερού παροχής από 0 έως & 
2.50 πι3/1τ 

τεμ 

10,00 

336,00 € 

3.360,00 € 

1.42 

Βαλβίδα 2" σύνδεσης με δίκτυο 

τηλεθερμάνσεως υπόγεια με φρεάτιο 

τεμ 

1,00 

28,00 € 

28,00 € 

1.43 

Συλλέκτης προσαγωγής ή επιστροφής Φ 150 
μονωμένος με φύλλο απηαίίβχ 13χιλ με 10 
διαμορφωμένες εξόδους 2" και 5 εξόδους 1/2 

μμ 

4,00 

168,00 € 

672,00 € 
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" και δύο εξόδους 1" 





1.44 

Διάστρωσις αντισκωριακού ελαιοχρώματος 
μινίου 

τεμ 

10,00 

5,60 € 

56,00 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

39.626,22 € 



ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

3.962,62 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

43.588,84 € 



2. Ύδρευση 

2.1 

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 15πτπτ 
(8042.1.1) 

τπ 

95,00 

3,90 € 

370,50 € 

2.2 

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 20πτπτ 
(8042.1.1) 

πτ 

75,00 

4,55 € 

341,25 € 

2.3 

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 25ητιτι 
(8042.1.1) 

πτ 

65,00 

5,20 € 

338,00 € 

2.4 

σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 32πτπι (8042.1.1) 

τπ 

35,00 

5,85 € 

204,75 € 

2.5 

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου 40πτιτι 
(8042.1.1) 

τπ 

95,00 

3,90 € 

370,50 € 

2.6 

Πλαστικός σωλήν ύδρευσης διαμέτρου δΟιτιητ 
(8042.1.1) 

τπ 

89,00 

4,55 € 

404,95 € 

2.7 

Αναμικτήρ (μπαταρία νιπτήρα) θερμού- 
ψυχρού ύδατος διαμέτρου Ι/2ίπ5 

τεμ 

6,00 

45,50 € 

273,00 € 

2.8 

Αναμικτήρ (μπαταρία πάγκου) θερμού- 
ψυχρού ύδατος διαμέτρου Ι/2ίπ5 

τεμ 

3,00 

45,50 € 

136,50 € 

2.9 

Βρύση (κρουνός εκροής) 1 1/4 ίηβ 

τεμ 

5,00 

19,50 € 

97,50 € 

2.10 

Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο 
συλλέκτη ( ΗΜΧ-8601.11 ) 

τεμ 

3,00 

32,50 € 

97,50 € 

2.11 

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 2 1/2 ίπδ ( 
ΗΜΧ -8125.1.7 ) 

τεμ 

1,00 

72,06 € 

72,06 € 

2.12 

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 1 ίπδ ( 
ΗΜΧ -8125.1.3 ) 

τεμ 

1,00 

9,10 € 

9,10 € 

2.13 

Βαλβίδα (βάννα) ΒαΙΙ ναίνο διαμέτρου 1 1/2 
(ΗΜΧ8101.5) 

τεμ 

3,00 

6,50 € 

19,50 € 

2.14 

Μανομετρικός δείκτης στάθμης ύδατος 
ωρολογιακού τύπου διαμέτρου 10 ο πι. 

τεμ 

1,00 

32,50 € 

32,50 € 

2.15 

Βρύση (κρουνός εκροής) 1/2 ίπδ 

τεμ 

5,00 

6,50 € 

32,50 € 

2.16 

σιδηρές κατασκευές από γαλβανισμένο 
μορφοσίδηρο στήριξης πάγκων, συλλεκτών 
και σωληνώσεων 

κιλά 

150,00 

1,30 € 

195,00 € 

2.17 

εκσκαφές χειρονακτικές χάνδακα για 
τοποθέτηση σωλήνων 

κμ 

3,00 

13,00 € 

39,00 € 

2.18 

επιχώσεις χάνδακα με άμμο και υλικά 
διαλογής 

τεμ 

3,00 

130,00 € 

390,00 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

3.424,11 € 



ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

342,41 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

3.766,52 € 



3. Αποχέτευση 

3.1 

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου 10 οιπ 
(ΗΜΧ8046.1) 

τεμ 

7,00 

14,63 € 

102,42 € 

3.2 

Πλαστικός σωλήν Ρ\/0 διαμέτρου 40ιπιπ 
πιέσεως 6 ατμοσφαιρών 

ιπ 

10,00 

3,54 € 

35,40 € 

3.3 

Πλαστικός σωλήν Ρ\/0 διαμέτρου δΟιπιπ 
πιέσεως 6 ατμοσφαιρών 

ιπ 

45,00 

4,13 € 

185,85 € 

3.4 

Πλαστικός σωλήν Ρ\/0 διαμέτρου 70ιπιπ 
πιέσεως 6 ατμοσφαιρών 

πι 

155,00 

4,72 € 

731,60 € 

3.5 

Πλαστικός σωλήν Ρ\/0 διαμέτρου ΙΟΟιπιπ 
πιέσεως 6 ατμοσφαιρών 

πι 

135,00 

7,08 € 

955,80 € 

3.6 

Πλαστικός σωλήν διαμέτρου 25ιπιπ πιέσεως 4 
ατμοσφαιρών 

πι 

15,00 

2,36 € 

35,40 € 

3.7 

Πλαστικός σωλήν Ρ\/0 διαμέτρου 70ητπι 
πιέσεως 4 ατμοσφαιρών 

πι 

59,00 

2,95 € 

174,05 € 

3.8 

Πλαστικός σωλήν Ρ\/0 διαμέτρου 140ιππι 
πιέσεως 4 ατμοσφαιρών 

πι 

55,00 

7,08 € 

389,40 € 

3.9 

Υποβρύχιο δίδυμο αντλητικό συγκρότημα 
λυμάτων με νοάθχ και ηλεκτρικό πίνακα 
ονομαστικής ισχύος 5.0 ηι3/1ι 

τεμ 

2,00 

1.398,30 € 

2.796,60 € 

3.10 

Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης ( 
ΗΑΜ -14 ) 

τεμ 

7,00 

118,00 € 

826,00 € 

3.11 

Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου 

τεμ 

7,00 

35,40 € 

247,80 € 

3.12 

Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 
50 οιπ περίπου ( ΗΑΜ-17 ) 

τεμ 

3,00 

188,80 € 

566,40 € 

3.13 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού 

τεμ 

7,00 

23,60 € 

165,20 € 

3.14 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 X 50 
στη 

τεμ 

7,00 

47,20 € 

330,40 € 

3.15 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
40χ50οηι 

τεμ 

7,00 

70,80 € 

495,60 € 

3.16 

Μηχανοσίφωνας με μίκα αερισμού 

τεμ 

1,00 

41,30 € 

41,30 € 

3.17 

Κανάλι υδροσυλλογής στομίου 30οπι 

πι 

12,00 

41,30 € 

495,60 € 

3.18 

Λοιπά εξαρτήματα \Ν Ο, πετσετοθήκη χεριών 
τοίχου ανοξείδωτη, σαπονοθήκη ανοξείδωτη 
τοίχου, χαρτοθήκη χαρτιού υγείας, πιγκάλ με 
βουρτσάκι, δοχείο αποριμάτων ανοξείωτο 25 
λίτρων, άγκιστρο διπλό, καθρέπτης 40*60 

τεμ 

7,00 

153,40 € 

1.073,80 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

9.648,62 € 



ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

964,86 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

10.613,49 € 
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4. Πυροπροστασία 

4.1 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
γομώσεως 6 Κρ 

τεμ 

16,00 

28,00 € 

448,00 € 

4.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
γομώσεως 12 Ικρ 

τεμ 

2,00 

44,24 € 

88,48 € 

4.3 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, 
φορητός, γομώσεως 6 1<ρ 

τεμ 

12,00 

61,60 € 

739,20 € 

4.4 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 
διαμέτρου 2 1/2 ίπδ 

ιπ 

64,30 

56,00 € 

3.600,80 € 

4.5 

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή με 
πυροσβεστικό κρουνό και ανέμη 

τεμ 

3,00 

123,20 € 

369,60 € 

4.6 

κεφαλές δρπηρίβΓ ανοιχτού τύπου 3/4" 

τεμ 

37,00 

11,20 € 

414,40 € 

4.7 

Βάνα σφαιρική οριχάλκινη ΩΝ80 

τεμ 

1,00 

112,00 € 

112,00 € 

4.8 

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ϋΝ25 

ιπ 

80,00 

6,16 € 

492,80 € 

4.9 

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ΩΝ32 

πι 

38,00 

7,84 € 

297,92 € 

4.10 

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ϋΝ40 

πι 

32,00 

8,96 € 

286,72 € 

4.11 

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ϋΝ50 

ιπ 

11,00 

11,20 € 

123,20 € 

4.12 

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ΩΝ65 

πι 

8,00 

12,32 € 

98,56 € 

4.13 

Γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ΟΝ80 

ιπ 

25,00 

15,68 € 

392,00 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

7.463,68 € 



ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

746,37 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

8.210,05 € 


ΑΙΑ 

Είδος Εργασίας 

Μον. 

Μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

δαπάνη 


5. Εργασίες της ΟΜΑΔΑΣ 1 

5.1 

Εργασίες εγκατάστασης Θερμάνσεως 

τεμ 

1,00 

22.053,75 

€ 

22.053,75 € 

5.2 

Εργασίες εγκατάστασης Ύδρευσης 

τεμ 

1,00 

4.394,66 € 

4.394,66 € 

5.3 

Εργασίες εγκατάστασης Αποχέτευσης 

τεμ 

1,00 

4.471,37 € 

4.471,37 € 

5.3.1 

Εργασίες σύνδεσης αποχέτευσης με δίκτυο 
αποχέτευσης 

πι 

20,00 

62,50 € 

1.250,00 € 

5.4 

Εργασίες εγκατάστασης Πυρόσβεσης 

τεμ 

1,00 

3.091,00 € 

3.091,00 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

35.260,78 € 


ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΗΜ/ΣΘΙΑ 

35,00 

100,00 € 

3.500,00 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

38.760,78 € 


















































ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4484-1 



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 

95.423,41 € 


ΟΜΑΔΑΝ 

ΑΙΑ 

Είδος Υλικού 

Μον. 

Μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

δαπάνη 


1. Πυροπροστασία 

1.1 

Σειρήνα Πυρασφάλειας μετά φωτεινού 
επαναλήπτη 

τεμ 

3,00 

28,75 € 

86,25 € 

1.2 

Κομβίο ενεργοποίησης σειρήνας 

πυρασφάλειας 

τεμ 

9,00 

17,25 € 

155,25 € 

1.3 

Πίνακας πυρασφάλειας 

τεμ 

1,00 

402,50 € 

402,50 € 

1.4 

Ανιχνευτής ιονισμού μετά βάσεως 

τεμ 

1,00 

20,70 € 

20,70 € 

1.5 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός μετά βάσεως 

τεμ 

1,00 

20,70 € 

20,70 € 

1.6 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 
2X1.5 πιιπ2 

πι 

600,00 

0,39 € 

234,60 € 

1.7 

Φώτα ασφαλείας (ΗΑΜ -59) 

τεμ 

35,00 

34,50 € 

1.207,50 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

2.127,50 € 



ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

212,75 € 



ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

2.340,25 € 



2. Ισχυρά ρεύματα 

2.6 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
3X1.5 ιπιπ2 

πι 

1600,00 

0,49 € 

791,20 € 

2.7 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 
2.5 πιπι2 

πι 

1050,00 

0,78 € 

821,10 € 

2.8 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3X4 
ιππι2 

πι 

50,00 

1,18 € 

59,23 € 

2.9 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3X6 
ιππι2 

πι 

25,00 

1,74 € 

43,41 € 

2.10 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό με ουδέτερο 3 
X 70 + 35 γππι2 

πι 

115,00 

21,24 € 

2.442,66 € 

2.11 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 4 X 2.5 
ιπιπ 2 

πι 

35,00 

1,04 € 

36,23 € 

2.12 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 4X10 πιιπ 2 

πι 

18,00 

3,77 € 

67,90 € 

2.13 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό 5X4 ιπιπ 2 

πι 

45,00 

2,00 € 

90,05 € 

2.14 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό 5X6 πιιπ 2 

πι 

35,00 

2,89 € 

101,03 € 

2.15 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 5X10 πιπι 2 

πι 

55,00 

4,60 € 

253,00 € 
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2.16 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 5X16 ηιιΤΊ 2 

πι 

55,00 

7,41 € 

407,33 € 

2.17 

Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός 

τεμ 

13,00 

7,77 € 

101,06 € 

2.18 

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

τεμ 

15,00 

11,36 € 

170,43 € 

2.19 

Ρευματοδότης δΟΗΙίΚΟ 

τεμ 

12,00 

7,77 € 

93,29 € 

2.20 

Ρευματοδότης δΟΗΙΙΚΟ για ειδικές χρήσεις 

τεμ 

12,00 

7,77 € 

93,29 € 

2.21 

Τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικών 
πινάκων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

τεμ 

1,00 

7.992,50 € 

7.992,50 € 

2.22 

Φωτιστικό σώμα 60 \Ν στεγανό, τοίχου ή 
οροφής, προστασίας ΙΡ44 ( ΗΛΜ -60) 

τεμ 

17,00 

40,25 € 

684,25 € 

2.23 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 1x36 ( ΗΛΜ -59 ) 

τεμ 

27,00 

47,15 € 

1.273,05 € 

2.24 

Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής 

τεμ 

16,00 

34,50 € 

552,00 € 

2.25 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x36 στεγανό 
προστασίας ΙΡ44 

τεμ 

2,00 

51,75 € 

103,50 € 

2.26 

Προβολέας στεγανός 500\Λ/ ( ΗΛΜ -59 ) 

τεμ 

1,00 

460,00 € 

460,00 € 

2.27 

Λαμπτήρας 11 \Λ/ ( ΗΛΜ -59 ) 

τεμ 

260,00 

6,90 € 

1.794,00 € 

2.28 

Λάμα γείωσης 30.0x3.5 πιπι2 (ΗΜΧ-8838) 

πι 

105,00 

1,50 € 

156,98 € 

2.29 

Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων 

τεμ 

3,00 

115,00 € 

345,00 € 

2.30 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
σπιράλ, Διαμέτρου Φ Ιΐιπιπ 

πι 

954,00 

0,15 € 

142,62 € 

2.31 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
σπιράλ , Διαμέτρου Φ 13.5πιπι 

πι 

1509,00 

0,20 € 

295,01 € 

2.32 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
σπιράλ , Διαμέτρου Φ Ιδπιητ με την εργασία 
σκαψίματος και αποκατάστασης, τα 

στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα 
απαιτούμενα κυτία 

πι 

85,00 

0,22 € 

18,57 € 

2.33 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
σπιράλ , Διαμέτρου Φ 23πιπι με την εργασία 
σκαψίματος και αποκατάστασης, τα 

στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα 
απαιτούμενα κυτία 

τη 

95,00 

0,36 € 

33,87 € 

2.34 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος, 
ευθύς , Διαμέτρου Φ Ιδπιητ με την εργασία 
σκαψίματος και αποκατάστασης, τα 

στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα 
απαιτούμενα κυτία 

πι 

50,00 

2,48 € 

124,20 € 

2.35 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ μονοπολικό Ιχ35ητπι2 
για γείωτη 

τη 

75,00 

3,07 € 

230,29 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

19.777,02 € 



ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

1.977,70 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

21.754,72 € 
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3. Ασθενή 

3.1 

Καλώδιο τύπου Α-2Υ (31) 2 Υ τηλεφωνικό, 
υπόγειο ή εντός σωλήνων 

πι 

410 

0,95 € 

391,35 € 

3.2 

Πρίζα τηλεφώνου Ρώΐΐ (ΗΜΧ8826.3.2) 

τεμ 

7 

8,37 € 

58,60 € 

3.3. 

Ηλεκτρολογικός σωλήν Φ16 με την εργασία 
σκαψίματος και αποκατάστασης, τα 

στηρίγματά του, τα υλικά σύνδεσης και τα 
απαιτούμενα κυτία 

τεμ 

410 

0,22 € 

89,59 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

539,53 € 



ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 

53,95 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

593,49 € 


ΑΙΑ 

Είδος Εργασίας 

Μον. 

Μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

δαπάνη 


4. Εργασίες της ΟΜΑΔΑΣ II 

4.1 

Εργασίες εγκατάστασης Πυροπροστασίας 

τεμ 

1,00 

1.337,61 € 

1.337,61 € 

4.2 

Εργασίες εγκατάστασης Ισχυρών ρευμάτων 

τεμ 

1,00 

12.076,27 

€ 

12.076,27 € 

4.2.1 

Εγκατάσταση Κυκλοφορητή νερού παροχής 
από 9.00 έως & 12.00 πτ3/1τ 

τεμ 

2,00 

8,94 € 

17,89 € 

4.2.2 

Εγκατάσταση Θερμοστάτη χώρου 

προοδευτικής λειτουργίας 

τεμ 

9,00 

8,94 € 

80,50 € 

4.2.3 

Εγκατάσταση Τοπικής κλιματιστικής συσκευςή 
ανεμιστήρος-στοιχείου (ΡΟΙΙ) 

τεμ 

4,00 

13,40 € 

53,61 € 

4.2.4 

Εγκατάσταση Κυκλοφορητή νερού παροχής 
από 0 έως & 2.50 ιπ3/1τ 

τεμ 

10,00 

8,94 € 

89,44 € 

4.2.5 

Εγκατάσταση Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 5.0 
ηι3/1τ 

τεμ 

2,00 

53,63 € 

107,25 € 

4.2.6 

Σύνδεση με Σύστημα αδιάλειπτου παροχής 
ρεύματος (ΙΙΡ5) υφιστάμενου κτηρίου 

τεμ 

1,00 

107,25 € 

107,25 € 

4.2.7 

Εσκαφές χειρανακτικές χάνδακα 50*70 για 
τοποθέτηση υπόγειας παροχής 

μμ 

14,00 

65,00 € 

910,00 € 

4.2.8 

Επιχώσεις με υλικά διαλογής και 

συμπύκωνση χάνδακα 50*40 (επάνω από τις 
προστατευτικές πλάκες) 

μμ 

14,00 

52,00 € 

728,00 € 

4.2.9 

Επιχώσεις με άμμο υπογείων καλωδίων 
50*30 και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
προστατευτικών πλακών τσιμέντου 

μμ 

14,00 

52,00 € 

728,00 € 

4.3 

Εργασίες εγκατάστασης Ασθενών ρευμάτων 

τεμ 

1,00 

1.817,75 € 

1.817,75 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

18.053,57 € 
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΗΜ/ΣΘΙΑ 

18,00 

1 00,00 € 

1.800,00 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

19.853,57 € 


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ II 

40.497,62 € 


ΟΜΑΔΑ III 

Α/Α 

Είδος Υλικού και εργασίας 

Μον. 

Μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

δαπάνη 


1. Ανελκυστήρες 

1.1 

Ηλεκτρομηχανικός Ανελκυστήρας τριών 
στάσεων 

τεμ 

1,00 

22.000,00 

€ 

22.000,00 € 

1.2 

Αναβατόριο οοπιρΒΟΐ 

τεμ 

1,00 

14.000,00 

€ 

14.000,00 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

36.000,00 € 


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ III 

36.000,00 € 


ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

171.921,03 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

13.560,67 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

185.481,70 € 


Ο Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός (χωρίς προ¬ 
αίρεση) : Εκατόν εβδομήντα ένα εννιακόσια είκοσι ένα 
ευρώ και τρία λεπτά, (171.921,03 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 
του ποσού των 13.560,67 €. 

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού 
καθεστώτος στο Αγιο Όρος 
Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού 
καθεστώτος στο Αγιο Όρος 
Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογρα¬ 
φή της έως και δέκα (10) μήνες 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυ¬ 
σικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπο¬ 
γράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Θ.Ρ.Α.) του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα 
τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) 
Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμη¬ 
θευτών. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/10/2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας της Ιερός Κοινότητος Αγίου Όρους 
στην Διεύθυνση ΘΑΡΙΤΑί ΤΒΑΘΕ ΘΕΝΤΕΒ (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - 
ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/10/2014 


ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας της Ιερός Κοινότητος Αγίου Όρους στην 
Διεύθυνση ΟΑΡΙΤΑΙ ΤΒΑΘΕ ΘΕΝΤΕΒ (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡ- 
ΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους. 

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφί¬ 
ων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προ¬ 
κήρυξη. Προσφορές δύναται να κατατεθούν σε μία ή 
περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες των υλικών. 

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά. 

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: δι¬ 
ατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 20/10/2014 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 13:30 (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με 
καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - ΘΑΡΙΤΑΕ ΤΒΑΘΕ 
ΘΕΝΤΕΒ (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: όΙΙρΥ/νννννν.ρΓορΓαπιαίΐΊοε.ρΓ 
- ©πιαίΙ: ό.93ΐζοηί5@ίΙοο.οη03ΐ.9Γ, τηλ:. +30231888553, ί3Χ: 
+302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης - I. 
Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν 
να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με 
δική τους δαπάνη. 

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εται¬ 
ρειών κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 
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Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΑΝΑΣ- 
ΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ I. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» (ΚΩΔ. 
ΟΠΣ: 373731 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057). 

Άγιον Ορος, 1 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στις 29/08/2014 στο Φύλλο 554 και στο τεύχος Δια¬ 


κηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων δημοσιεύτηκε η περί¬ 
ληψη διακήρυξης για την προμήθεια «αντιδραστηρίων 
- αναλώσιμων γυάλινου εξοπλισμού για τις ανάγκες 
των εργαστηρίων ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ΜΕΣ Ταγαράδων 
και ΧΥΤΑ Ανθεμούντα» του Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας- έτους 2014, η οποία διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 
5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης για το σύνολο της 
προμήθειας και ανέρχεται στο ποσό των 2.788,96 €.» 

στο ορθό: «Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% 
της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ 
και ανέρχεται στο ποσό των 906,98 €.» 

(Από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο 
Φόρεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υορφιί ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 6 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 6 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 6 

40 6 

15 6 

Β' 

300 6 

80 6 

30 6 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 6 

30 6 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-ΐΌΐη από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήίίρ://νννννν.β1.9Γ - β-πιαΜ: ννβόπΐ3δίβΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13=30 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

* 1 2005630509140016 * - 















































































